PAWLIK 


majster krawiecki 


przeżywszy lat 55, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zmarł dnia 18 marca 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 2 przy ulicy Garncarskiej nastąpi we czwartek 

dnia 20 b. m. o godzinie 4 po południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to 

smutny obrzęd stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
Znajomych i pobożną Publiczność. 


laklad pogrzebowy Concordia” Jana Wolnego w Krakuwie, plac Szczepański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie 


